Major Dr JAROSŁAW JULJUSZ 


ulima SWIELHOWSRI 


komendant garniz. Izby Chorych, naczelny lekarz garniz. w Stanisławowie, 
b. leg. IL Brygady, b. oficer armji gen. Hallera, odznaczony dwukrotnie krzyżem walecznych 


zmarł dnia 19-go listopada 1930 roku w Stanisławowie. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa, gdzie pogrzeb z kaplicy szpitala okręgowego przy ulicy 
Wrocławskiej na cmentarz rakowicki odbędzie się w piątek dnia 21 b. m. o godzinie 15 po południu. 
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